Tekla Glowacka 


przeżywszy lat 50, po długiej a dolegliwej słabości opatrzona św. Sakramentami, zmarła 
dnia 18 lipca 1877 r. 


Pozostała matka i siostry zapraszają Szanowną Publiczność na wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spo- 
czynku w sobotę d. 21 bm. o godz. 4 popołudniu z domu przy ul. Gołębiej niższej, oraz na NABOŻEŃSTWO, 


odbyć się mające dnia 23 o godzinie 10 rano w kościele OO. Kapucynów. 


W drukarni W. Korneckiego w Krakowie 


